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pas certain qu'elle rende compte de tons. En outre, pour passer
de la definition dn pouvoir inducteur specifique a sa mesure, il
est necessaire de faire intervenir une hypothese, ne'cessite pour le

moins facheuse.

II est possible d'eviter ces ecueils, si Ton renonce a se servir
delaloi de Coulomb. En s'appuyant setilement snr les fails expe-
rirnentaux classiques, on pent faire une etude absolument generate
de 1'filectrostatique et etablir des formules toujours valables, que
le milieuisolant soit homogene ou qu'il soit heterogene. Dans le
cas des milieux.homogenes les formules se reduisent naturellement
aux formules deduites de la loi de Coulomb; et avec les milieux
helerogenes, aux formules deduites de la theorie cle la polarisation,
quand celles-ci sont d'accord avec les resultats experimental!x-
Telle est la marche que nous suivrons dans ce Cours.e ferait aussi bien si le milieu
